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8.1. Tingkat Kegemaran Membaca (TGM) 


per bari dalam 1 tahun terakhir sebesar 22,4% 
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erpustakaan Al Huda MTs NU Nurul Huda Kudus rerata 
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Jumlah Pemustaka 


3. PRESENTASE JUMLAH PEMUSTAKA YANG BERKUNJUNG KE PERPUSTAKAAN AL- 
HUDA 


Aspek tingkat kegemaran membaca 
Presentase jumlah pemustaka yang berkunjung ke 
perpustakaan dalam 1 tahun terakhir 


Perhitungan 
Rata-rata pengunjung perhari 188. 
Total pemustaka 842. 

Perhitungan -> 188/842 x 100% = 22,3 Yo 


Data Dukung Terlampir: Laporan Pengunjung 


Mengetahui, 


| Dipindai dengan i 
Ik CamScanner’: 


PERPUSTAKAAN AL-HUDA 


MADRASAH TSANAWIYAH NU NURUL HUDA KUDUS 
gu Kudus 59332, Telp. (0291) 435532 


Alamat: JetakKedungdowo RT 8 RW 5Kaliwun 
E-mail: alhudaperpus@gmail.com, Website: alhudakudus.perpustakaan.co.id 
NPP : 3319011D1009612 


Lampiran grafik jumlah rerata pengunjung perpustakaan Al Huda secara onsite 


Jumlah pengunjung onsite Perpustakaan Al Huda Tahun 2023/2024 
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